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Comitato Termotecnico Italiano 
Energia e Ambiente 


Dichiarazione di esito positivo della Verifica di Sorveglianza Periodica 
sul 


CERTIFICATO N. 73 
di garanzia di conformità 


rilasciato a 


Edilclima S.r.l. 
Via Vivaldi 7 — 28021 Borgomanero (NO) 
P.IVA 00460470032 - prot. N. 79 


Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
Certifica 


che il software applicativo 
EC 700 calcolo prestazioni energetiche degli edifici - Versione 7.2.0 


Ha superato positivamente la Verifica di Sorveglianza Periodica 
conclusasi in data 13 gennaio 2022 


® 
GARANZIA DI CONFORMITÀ 
AL D.M. 26/06/2015 


OJ 
Software 
certificato 


Edilclima S.r.l. 


EC 700 calcolo prestazioni energetiche 
degli edifici - Versione 7.2.0 


Data di rilascio: 


15/03/2017 


Verifica SP in data 13/01/2022 o 


N. 73 





Il Presidente 
Prof. Ing. Cesare Boffa 


Milano, 19 gennaio 2022 


